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Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije plaats gemeente Amersfoort 

op grond van artikel 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort 


Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, 

Gelet op het bepaalde in artikel 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort; 
Overwegende dat: 

artikel 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt dat het verboden is vuurwerk 
af te steken op door het college aangewezen plaatsen; 

dit artikel het college de bevoegdheid geeft om plaatsen aan te wijzen waar het in het belang van 
de voorkoming van gevaar, schade of overlast altijd verboden is om consumentenvuurwerk af te 
steken; 

het wenselijk is ter voorkoming van overlast voor patiënten van het Meander Medisch Centrum 
dat er in de directe omgeving van het ziekenhuis geen vuurwerk wordt afgestoken. 


BESLUITEN: 

1. het navolgende gebied aan te wijzen als plaats waar het verboden is consumentenvuurwerk te 
gebruiken: 

de directe omgeving van het Meander Medisch Centrum , zijnde het gebied dat op bijgevoegde 
situatietekening gearceerd is weergegeven. 

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking. 

Vastgesteld in de vergadering van 24 november 2015. 

De secretaris , 

De burgemeester ; 

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen kan daartegen gemoti¬ 
veerd bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding te 
worden gezonden aan burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000 , 3800 EA te 
Amersfoort. 
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Situatietekening 

behorend bij Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije plaats 
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